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Saunders, Della (DPH) 

From: Chouinard, Paula (EAS) 

Sent: Monday, October 31,2011 12:07 PM 

To: Khan, Annie (DPH); Saunders, Della (DPH) 

Subject: Case Files 

Importance: High 


Good Morning Annie and Della, 

I am requesting copies of the following lab case files: defendants 

Could yon please forward to my attention at your earliest convenience. 

Thank You, 


Paula Chouinard 

Administrative Assistant, Superior Court Division 

Office of the Essex County District Attorney 

Ten Federal Street 

Salem, MA 01970 

phone: (978) 745-6610 ext 5183 

fax: (978) 744-9470 


The preceding email message (including any attachments) contains information that may he confidential, may be protected 
by the attorney-client or other applicable privileges, or may constitute non-public information. It is intended to be conveyed 
only to the designated recipient(s) named above. If you are not an intended recipient of this message, phrase notify lh<: 
sender by replying to this message and then delete oil copies of it from your computer system. Any use. rJmemhtatioP, 
distribution, or reproduction of this message by unintended recipients is not authorised area may be unlawful. 
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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK _ , ^ ~ ~ J 

governor BUREAU OF LABORATORY SCIENCES 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


November 4, 2011 


Paula Chouinard 
Essex Count 
Re: Samples 

Dear Ms. Chouinard: 

Enclosed are copies of the information you requested for the above mentioned samples: 

1) Drug Receipts 

2) Evidence Control Cards with hand-written notations 

3) Drug Powder Analysis Forms with my hand-written notations 

4) GC Analytical Data 

5) GC/MS confirmatory data 

I was the primary/custodial chemist and performed preliminary testing and net weight 
calculations for these samples. Annie Dookhan was the confirmatory chemist and 
analyzed the GC/MS data for these samples. 

If you have any further questions, please do not hesitate to call me at 617-983-6632. 




Chemist III 
William A. Hinton 
State Laboratory Institute 
305 South Street 
Jamaica Plain, MA. 02130 


Cc. ASD 



x Liimuu i ivii' « v,» . »\ viv j as ji rtjuiu u/11 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 


Amherst Hours 


8:00 - 11:00 
2 : 00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 

_ 


9 : 00 - 12:00 

1 : 00 - 3:00 


City or Department: 


Police Reference No.: 



Name and Rank of Submitting Officer: 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



SAMPLE U 
No. of samples tested: 


AGENCY tA/.Syyy ANALYST 

-<**saap % 



T+ 


ft 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt ( ): 


y Gross Wt { ): Q^Jt^t2EC- 


% Wi 



Pkg. Wt: Lj^Jr 


Net Wt: 9-l?. / 503i 


s .v,*4 

t)K 

CtpS 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) ^j- 

Marquis_ -f 

Froehde's 
Mecke's ~t 


MIcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS _ 

DATE jjljJi 1) _ 


^L- GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ht/tlA/ 

OPERATOR Aj>Q _ 

DATE (j klltf 


Revised 7/2005 
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% 


PHYSICAL DESCRIPTION: 






Gross Wt ( ): 


j$// U(bQfciifrz c ~ ross wt ( j 

(rM'U \chtPtfkJiz&jt p m 

tfiihwpkkm * * 

0 Net Wt 


Net Wt 


g^o29± 
- / i&z£ 


i /mi 4- 
ot 
0^ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) f 

Marquis_ ~f 

Froehde's -/ 


Mecke’s 


(M&jj- ) 


Mlcrocrystalllne Tests 


Gold 

Chloride 


TLTA 


OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS 



DATE 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 

MS 

OPERATOR 


WepAj 


date Qmljl 


Revised 7/2005 
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PRELIMINARY TEST RESULTS 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 



Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 050330 















C:\msdchem\l\sequence\default.s 


Sequence Name 
Comment 
Operator 
Data Path: D:\GC DATA\ 
Instrument Control Pre-Seq Cmd: 
Data Analysis Pre-Seq Cmd: 


Instrument Control Post-Seq Cmd: 
Data Analysis Post-Seq Cmd: 


Method Sections To Run 
(X) Full Method 
( ) Reprocessing Only 


On A Barcode Mismatch 
{X} Inject Anyway 
{ ) Don't Inject 


Line 


1) 

Sample 

1 

01 

2) 

Sample 

2 

02 

3) 

Sample 

3 

03 

4) 

Sample 

4 

04 

5) 

Sample 

5 

05 

6) 

Sample 

6 

06 

7) 

Sample 

7 

07 

8) 

Sample 

8 

08 

9) 

Sample 

9 

09 

10) 

Sample 

10 

10 

11) 

Sample 

11 

11 

12) 

Sample 

12 

12 


Sample Name/Misc Info 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 



Last Modified: Wed Jun 15 08:04:09 2011 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 

Misc 

ALS Vial 

D:\GC DATA \ 0 6_1 b_l 1 \ 

01 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 8:06 

BLANK-DCS 

1 Sample Multiplier: 1 



Integration File: autointl.e 



Method 

Title 

C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN 

.M 


Signal 

FID1A.CH 



peak R.T. 

# min 

Start End PK peak 

min min TY height 

peak 

area 

peak % of 

% max. total 

1 1.265 

1.241 1.379 BB 513476127 

5517719900 100.00%100.000% 


Sum of corrected areas: 5517719900 


GENSCAN.M Wed Jun 15 08:40:40 2011 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Samp]e 
Misc 
ALS Vial 


D: \GC DATA\0 6„15_11\ 

01 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 8:06 

BLANK-DCS 

1 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C : \MSDCHEM\ 1 \METHODS\GENSCAN . M 
Title : 



Folk_OIG_PRR_050333 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 

02 ,D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 8:42 

HEROIN STD 

2 . Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN,M 

Title : 


Signal 

: FID1A. 

CM 





peak 

R.T, 

Start 

End 

PK 

peak 

peak peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area % max. 

total 

1 

1,279 

1.241 

1.411 

BB 

809019033 

9024991584 100.00% 

99.872% 

2 

8,655 

8.619 

8,697 

BB 

1168381 

11525654 0,13% 0 

. 128% 




Sum 

of corrected areas: 9036517237 



GENSCAN.M Wed Jun 15 09:16:17 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\06__15_11 \ 

02 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 8:42 

HEROIN STD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl,e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHQDS\GEN3CAN.M 

Title : 

Response,. Signal: 02.D\FiD1A,CH 



GENSCAN.M Wed Jun 15 09:16:17 2011 


Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 
Acq On 
Sample : 
Mi sc 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title : 

Signal 

peak R.T, 

# min 

1 1.264 


GENSCAM.M Wed 


D:\GC DATA\06__15_11 \ 

03 ,D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 9:17 

BLANK 

3 Sample Multiplier: 1 

File: autointl.e 

C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 


FIDlA.CH 

Start 

min 


End 

min 


PK peak 
TY height 


peak 

area 


peak 
% max. 


% of 
total 


1,238 1.394 BB 518302376 4984714317 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 4984714317 


Jun 15 09:51:48 2011 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acg On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\06__15_11\ 

03 ,D 

FXD1A.CH 

15 Jun 2011 9:17 

BLANK 

3 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\ METHODS \GENSC AN.M 

Title : 


Response^ 

I 1.464 


Signal: 03.D\RD1A.CH 


3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

! 

0 l t r-A r -j r-r-F j - t — i— r i—| —i r ~ rr [ i~i m'| i i i i | rT'i t | ! i ■ |T i i ■ | i i i ' T^ i i t"rji » < i } i~ 

Time 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 

GENSCAN.M Wed Jun 15 09:51:48 2011 


■" T n 1 1 > i «" T "i 1 ! 
26.00 28.00 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data Pile 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06___15„11 \ 

04 , D 

F1D1A.CH 

15 Jun 2011 9:53 

COKE/CODEINE STD 

4 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\M5DCHEM\1\METHODS!GENSCAN.M 

Title : 


Signal : FIDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1,264 

1.241 

1.369 

BB 

546455120 

5197256554 100. 

00% 99.328% 

2 

7.332 

7.296 

7.371 

BB 

2398899 

17830277 

0.34% 

0.341% 

3 

7.901 

7.861 

7.946 

BB 

2196835 

17353348 

0,33% 

0.332% 


Sum of corrected areas: 5232440180 


GENSCAN.M Wed Jun 15 10:27:18 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 

04 , D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 9:53 

COKE/CODEINE STD 

4 Sample Multiplier; 1 


Integration File; autointl.e 

Method : C : \MSDCHEM\ 1 \METHODS\GEKSCAli, M 
Title : 


Response^ Signal: 04.D\FID1 A.CH 



GENSCAN.M Wed Jun 15 10:27:18 2011 Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06__15J1 \ 

05 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 10:28 

BLANK 

5 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 

Signal : FIDlA.CH 

peak R.T. Start End PK peak peak peak % of 

/! min min min TY height area % max. total 

1 1.265 1.241 1,424 BB 508998140 5538751895 100.00%10Q.000% 

Sum of corrected areas: 5538751895 


GENSCAN.M Wed Jun 15 11:02:52 2011 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 0 6_15__11 \ 

05 .D 

FID1A,CH 

15 Jun 2011 10:28 

BLANK 

5 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODSXGENSCAN * M 

Title : 



GENSCAN.M Wed Jun 15 11:02:52 2011 


Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal{s) 
Acg On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06__15_11 \ 
06 ,D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 11:04 


6 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHSM\1\METHODS\GENSCAM.M 

Title : 


Signal 

peak R.T. 

: FID1A.CH 

Start End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

« 

min 

min min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.265 

1.210 1.440 

BB 

515151831 5735261846 100.00% 99.073% 

2 

8.253 

8.198 8.276 

BV 

271926 

2417403 

0.04% 

0.042% 

3 

8.297 

8.276 8.343 

PB 

170131 

1490049 

0.03% 

0.026% 

4 

8.664 

8.621 8.708 

BB 

4438243 

49770779 

0.87% 

0.860% 



Sum 

of corrected 

areas: 5788940077 



GENSCAN.M Wed Jun 15 11:38:22 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 
06 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 11:04 


6 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
AhS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 
07. D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 11:39 


7 Sample Multiplier: 1 
Integration File: autointl.e 

C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 


Method 

Title 

Signal 


FXDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 


% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 


total 

1 

1.265 

1.240 

1.453 

BB 

548184923 

5153261072 100. 

00% 

98.77' 

2 

8.253 

8.228 

8.276 

BV 

322425 

2848561 

0.06% 

0 

.055% 

3 

8.299 

8,276 

8.345 

PB 

151797 

1468948 

0.03% 

0 

. 028% 

4 

8.666 

8,601 

8,711 

BB 

5196928 

58540114 

1.14% 

1 

.122% 

5 

9.350 

9.305 

9.395 

BB 

105258 

1323353 

0.03% 

0 

, 025% 


Sum of corrected areas: 5217442048 


GENSCAN.M Wed Jun 15 12:13:54 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 

08 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 12:15 

BLANK 

8 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAW.M 

Title : 

Signal : FID1A.CH 

peak R. T. Start End PK peak peak peak % of 

ft min min min TY height area % max. total 


1 1.265 1.231 1.429 BB 525907373 5644456835 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 5644456835 


GENSCAN.M Wed Jun 15 12:49:26 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\0 6_15„11\ 

08 . D 

FXD1A.CH 

15 Jun 2011 12:15 

BLANK 

8 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHSM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Response^ Signal: 08.D\F1D1A,CH 



GENSCAN * M Wed Jun 15 12:49:26 2011 Page: 2 


Folk_OIG_PRR 050347 




Area Percent Report 


Data Path : 
Data File : 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample : 
Misc : 

ALS Vial : 

Integration 

Method ; 
Title 

Signal 

peak R.T. 

# min 

1 1.265 

2 4.040 

3 5.100 

4 6.302 

5 8.297 

6 8,654 


GENSCAN.M Wed 


D:\GC DATA\06_15_11\ 
09.D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 12:50 



9 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 


C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 


FID1A.CH 


Start 

End 

PK peak 

peak 

peak 

% of 

min 

min 

TY height 

area 

% max. 

total 


1.211 1.365 BV 550046173 5419758267 100.00% 99.578% 


3.921 

4.113 

BB 

175926 

3495711 

0.06% 

0.064% 

4.960 

5.151 

BB 

175870 

2819800 

0.05% 

0.052% 

6.243 

6.351 

BB 

436095 

3763647 

0.07% 

0.069% 

8.273 

8.343 

PB 

223915 

1982926 

0.04% 

0.036% 

8.596 

8.686 

BB 

1071524 

10926888 

0.20% 

0.201% 


Sum of corrected areas: 5442747240 




Jun 15 13:24:55 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\0 6_15_11\ 
09,D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 12:50 


9 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GEMSCAN.M 

Title : 



GENSCAN.M Wed Jun 15 13:24:55 2011 


rv T" r '^ r ” r l 

28.00 
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Area Percent Report 


Data Path : 
Data Pile : 
Signal(s) : 

Acq On : 
Sample : 
Misc : 

ALS Vial : 

Integration 

Method : 
Title 

Signal : 

peak R. T. 

# min 

1 1.266 


GENSCAN,M Wed 


D:\GC DATA\06__1 B__ 11 \ 

10,D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 13:26 

BLANK 

10 Sample Multiplier: 1 
File: autointl.e 

C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 


FID1A.CH 

Start End PK peak peak peak % of 

min min TY height area % max. total 

1.219 1.436 BB 537136299 5602534693 100.G0%100.000% 

Sum of corrected areas: 5602534693 


Jun 15 14:00:31 2011 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 

10 .D 

FID1A,CH 

15 Jun 2011 13:26 

BLANK 

10 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 
11 . D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 14:01 



11 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Signal : FID1A.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.265 . 

1.222 

1.356 

BV 

531745839 

5487571874 100. 

00% 99.632% 

2 

1.379 

1.356 

1,497 

VB 

124242 

4655876 

0,08% 

0.085% 

3 

1.750 

1.566 

1.824 

BB 

92770 

2542055 

0.05% 

0.046% 

4 

1.950 

1.929 

2.037 

BB 

106532 

2762027 

0.05% 

0.050% 

5 

3.452 

3.422 

3 . 529 

BB 

117705 

2303770 

0.04% 

0.042% 

6 

4.041 

3.922 

4.104 

BB 

193839 

3787486 

0.07% 

0.069% 

7 

6,302 

6.237 

6.357 

BB 

484901 

4222968 

0.08% 

0.077% 


Sum of corrected areas: 5507846054 


i 


GENSCAN.M Wed Jun 15 14:36:05 2011 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC■DATA\06_15_11\ 
11 .D 

F1D1A.CH 

15 Jun 2011 14:01 



11 Sample Multiplier: 1 


Integration File: aufcointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 


Response^. 

| 1 i65 


3800000] 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 


400000 


200000 


6.302 


4.041 


1.p«> 3.45* 
-— 




T aoo 1 s'ocT iaocT 


Time 


GENSCAN.M Wed Jun 15 14:36:05 2011 


Signal: 11.D\FID1A.CH 


-i-pnrri-r'-r rr-p rnr-r-,.-j < i i j ”" 7 1 1 1 r ~ > 1 J r_ 

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 


28.00 

Page: 2 


Folk_OIG_PRR_050353 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\06_15_11\ 

12 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 14:37 

BLANK 

12 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
Title 


Signal 

: FID1A.CH 





peak R.T. 

Start End 

PK 

peak 

peak 

peak % of 

# 

min 

min min 

TY 

height 

area % 

max. total 

1 

1.265 

1.242 , 1.456 

BB 

528709561 

5363623168 

IGO.00%100.000% 


Sum of corrected areas: 5363623168 


GENSCAN.M Wed Jun 15 15:11:36 2011 


Page; 1 


Folk_OIG_PRR_050354 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\ 0 6__15_11 \ 

12 .D 

FID1A.CH 

15 Jun 2011 14:37 

BLANK 

12 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 

Title : 



GENSCAN.M Wed Jun 15 15:11:36 2011 


Page: 2 


Folk_OIG_PRR_050355 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 ll\792581.D 

0 

Operator 

ASD .. 

Date Acquired 

18 Jun 2011 12:01 

Sample Name 

BLANK 

V 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 



Abundance TIC: 792581.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio Sr 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


792581.D 


Thu NOV 03 14:22:48 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050356 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \06_17__11\792582 .D 
ASD 

18 Jun 2011 12:13 

HEROIN STD 

29 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 792582,D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.359 

917174 

100.00 

100.00 


792582.D Thu Nov 03 14:22:53 2011 


Page 1 


Folk_01G_PRR_050357 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 11\792582.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 12:13 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

29 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\S.LI. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


6,36 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

80 

40 

20 


0 


4'3 


Average of 6.311 to 6.513 min,; 792582. D\data. ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 

I :! 

iLoliLi 


1 94 115 

° 162 

I 

1 

‘ 


128 

1 L 181 


u 

j ,nk t 

pnl.iltM. .nil 

‘ri iTfr-fr 

l lu , T i id 

"tt-tT'i-t- rTnrT~r~r~r~r~< 

Liu 


310 


226238 253 | 284 


369 


298 j 


354 1 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1: HEROIN 


4j3 


268 


327 


215 


81 


59 | 


94 

Sl J i 

I AkJi 


115 


146 


I F s 


,253 


284 


162 

j j 181 

Ml 1 I 197- 

LiWtk .life 

f~r~ri .--Hr-T' i Y~ j ~r * r j r-r^-r-p r t " i '< l; p 7 ~TTr-pr-^THp|hrW i 1 pir^ rjYT t ^TH-i"T-r-p-‘-f-rT~} TT“rry 

m 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


28 


310 


298 ] jii 341 


369 


792582.D Thu Nov 03 14:22:54 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_050358 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 17 11\792583.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

18 Jun 2011 12:26 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

DCS 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 792583.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NQ INTEGRATED PEAKS*** 


792583,D Thu Nov 03 14:22:58 2011 ' Page 1 


Folk_OIG_PRR_050359 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_ll\792584.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 18 Jun 2011 12:39 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 84 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 792584. D\daia ms 


6.$59 

600000 | 

400000 

200000 

0 

Time--> 2,00 2.50 3JD0 3.50 4.0.0 _4.50[ 5,00 6.50 __6.00 6.50 7.00_ 7,50 8.00 8.50_ 9,0_0 9,50 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.359 

955149 

100,00 

100.00 


792584.D Thu Nov 03 14:23:02 2011 Page 1 


Folk_OJG_PRR_050360 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J;\06_17__11\7925B4 .D 

Operator ; ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 84 

AcquisitionMeth: DRUGS *M 
Integrator : RTB 


18 Jun 2011 12:39 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.36 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


4 & 


Average of 6.311 to 6.550 min.: 792584.D\dala.ms (-) 


Abundance 

80 

60| j 327 

401 J i I 369 

I 81 14fi 

20] I „ I 94 i 162 

rn/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 ^360 


204 


181 


6 


238 253 


310 


284 
i t 298 


341354 


Abundance 


#1: HEROIN 


m/z-> 



792584 .D 


Thu Nov 03 14:23:02 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_050361 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06__17__ll\792585 ,D 
ASD 

18 Jun 2011 12:51 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TfC: 792585.D\data.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


* **N0 INTEGRATED PEAKS * * * 


792585.D Thu Nov 03 14:23:06 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050362 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

J:\06JL7_11\792586.D 
ASD 

18 Jun 2011 13:04 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 792586.D\data.ros 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


792586.D Thu Nov 03 14:23:09 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050363 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; J:\06_17_ll\792587.D 

ASD 

ISJun 2011 13:17 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DCS 
87 

DRUGS.M 
RTE 



| t i t t ) i i i i | i i n |-r i- t r p i-r P j r ri r~| r i rr ] n ri-y r * r- p rT ri - f i-T y r " p - rr'i p i 1 r r . 1 -1 t . r ri r ym - 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6,50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.359 

1482439 

100.00 

100.00 


792587.D 


Thu Nov 03 14:23:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050364 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06__17_11\792587.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 18 Jun 2011 13:17 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 87 

AcquisitionMe th: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.36 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance Average of 6.311 to 6.613 min.: 792687,D\data_ms {-) 



m/z~> 40 60 80 100 _ 120. 140 _16G_ 180 200_ 220 240 ...280 280 300 320 340 . 360 

Abundance #1; HEROIN 


! 43 



792587.D Thu Nov 03 14:23:14 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_050365 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 17 11\792588.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

18 JUH 2011 13:29 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

DCS 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 792588.0\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS * * * 


792588,D Thu Nov 03 14:23:17 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050366 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisifcionMeth 
Integrator 


J: \06_17_11\792589 .D 
ASD 

18 Jun 2011 13:42 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance T!C: 792589.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


792589.D Thu Nov 03 14:23:20 2011 


Page l 


Folk_OIG_PRR_050367 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17_ll\792590.D 

ASD 

18 Jun 2011 13:55 




TSme--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.GQ 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,472 
3.139 
3.452 
6.354 


170163 

203805 

269813 

515740 


14.68 
17.58 
23.27 
44.48 


32.99 
39.52 
52.32 
100.00 


792590.D Thu Nov 03 14:23:24 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050368 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06 JL7_11\792590 .D 
ASD 

18 Jun 2011 13:55 

DCS 

90 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


\Database\SLI.L 
\Database\NXST05a.L 
\Database\PMW T0X2.L 


Library/ID 

C:\Database\NIST05a.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


Benzoic 

acid. 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

95 

Benzoic 

acid; 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

95 

Benzoic 

acid; 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094 -09 - 7 

91 


Abundance 


Average of 2.440 to 2,815 min.: 792590-D\daia.ms (-) 

i±o 




m/z-> 10. 20 30 40_ 50 60 _70_ 80 _90 100 110 120_ 130 _ 140 _ 150.J60 _ 

Abundance #33065: Benzoic add, 4-ammo*, ethyl eater 

I 1*0 


45 5 , 2 J, 74 80 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 


792590.D 


Thu Nov 03 14:23:25 2011 


Page 2 


Folk_OJG_PRR_050369 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 11\792590.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 13:55 



Sample Name 




Submitted by 




Vial Number 

90 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTS 



Search Libraries: C: \Database\SLl. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a .L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

i Qual 


2 3.14 C:\Database\NIST05a.L 


Sorbitol 

0 0 0050-70-4 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

87 

Sorbitol 

000050-70-4 

78 


Abundance 


~'i rf-p rn'| r-m t TTrr j^rr r~pr i‘fTrY 1 rrVf t^f-r i prri'rY'' i^-ry^TT-i pTi r~r-‘ T nr*} t-t-tt j'tt i rj 

m/z--> 1 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 1_3Q 140 150 _ 160_ 170 


Abundance 



Average of 2,880 to 3.229 min.: 792590.D\data.ms (-) 
6j1 7(3 


103 


85 


97 

-rb 


133 


119 


126 


147 159 


176 


#44766: Sorbitol 


103 


85 


91 




133 


115 


146 154 


^ * 1 " 1 f~^rT~yVH^Hr-p JL 1-rT^rT-r^ry-rT-r-rYT-r^ 

m/z-> 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 


792590.D Thu Nov 03 14:23:25 2011 Page 3 


Folk_OJG_PRR_050370 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17JL1\792590.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 90 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


IS Jun 2011 13:55 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Oual 


3.4 5 C:\Database\PMW__TOX2.L 
Phenanthrene 
Anthracene 

Endogenous biomolecule 3AC 


000085-01-8 12 
000120-12-7 12 
000000-00-0 9 


Abundance 


Average of 3.404 to 3.537 min.: 792590.D\dala.ms (0 


m/z-> 
Abundance 



h rprri < pn r r i pr* r r i p~t *t ~r prr iTf J y i r > rpT i rp rr i r y -rr rr } m i Tj t i rr p t i n- pr »‘rrnp-t^rt^ » t~ r ry i r -r r j- i 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 . 200 210 


792590.D Thu Nov 03 14:23:26 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_050371 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_ll\792590.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 90 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


2011 13:55 

DCS 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua! 

4 

8,35 

C:\Database\SLI.L» 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.311 to 6.518 min.: 792590.0\data.ms (-) 


327 


268 


81 


59 

Jla i 


94 


la ,i!hJn, 


146 


204 


28 

JUl iii 


162 


i , 181 

LJlu., , 


J 6 u 238 2 * 3 I g 4 298 


310 


369 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 




nprtVT 

360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 

iiiiuiJ 


94 n 5 1 f 6 162 


iU.1 .*«„ t 


28 

iki 


,ul UAL ,!JM ,1 


310 


284 


298 


369 


341 


* VY^T I rj " n i-t f r V -r-fy i "r t n^p-r-r i p- r^^r’pT-T' f ' Y |7 m^ri'-i ; -Tt~n ‘p-t*iri u ]- ri i 't j “i t T-rj^f~r-T| rfrrprr 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


360 


792590.D 


Thu NOV 03 14:23:27 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_050372 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 17 ll\792591.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

18 Jun 2011 14:07 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

DCS 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 792591.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


792591.D Thu Nov 03 14:23:37 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050373 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J:\06_17_11\792592.D 

ASD 

18 Jun 2011 14:21 

BLANK 
DCS 
2 

WDRUGS.M 
RTE 


Abundance T!C: 792592,DVdata.ms 



Time-> 2.00 2,50 3.00 3.50 _ 4.0Q_ 4,50 5,00 5.50 6,00 _ 6J30_ 7.00 JJ30_ 8.00 8*50_ 9,00... 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


792592,D 


Thu Nov 03 14:23:41 2011 


Page l 


Folk_OIG_PRR_050374 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17JL1\792593 ,D 
ASD 

18 Jun 2011 14:33 



93 

WDRUGS.M 
RTE 


Abundance 


JSC: 792593. D\data. ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


2.515 

4597508 

26.38 

49.13 

3.288 

235317 

1.35 

2.51 

3 .478 

9358121 

53.70 

100,00 

3.812 

230253 

1.32 

2.46 

4.04 5 

176440 

1.01 

1.89 

4 . 749 

768356 

4.41 

8.21 

5,353 

123593 

0.71 

1,32 

5.432 

1397362 

8.02 

14.93 

6.899 

212759 

1.22 

2.27 

7.328 

326332 

1.87 

3.49 


792593.D Thu Nov 03 14:23:46 2011 Page 1 


Folk_OJG_PRR_050375 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17_11\792593.D 

ASD 

18 Jun 2011 14:33 


DCS 
93 

WDRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTG5a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.51 C:\Dafcabase\NIST05a.L 

Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester 000094-09-7 97 
Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester 000094-09-7 95 
Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester 000094-09-7 94 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 2.467 to 2.933 min.: 792593,D\data.m$ (-) 

iio 


65 


50 


78 


92 


108 


137 


129 


165 


150 


j ry-rTT'T~pTT~r~r"|~~f~T~-rr~pin rr~j~r 1 ~P~hT~j-rT~rT~| FT~rr~|' t t J TT~i p r ri p r rV^V-nnrYi rr r^ i t^ -p-ryty-rr ; rj m t f rrr rp 

mfz~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


4% 


176 

l . j. . 

Tnrrrm 


190 205 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


15 


29 3 ? 

-Mr- 


52 


#33053: Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester 

1$0 


65 


92 


74 82 


108 


137 


150 


165 


rpi-ffprTT pn I frn i -p rrrp-n i-f fn .- | i i ~r~t-^-rT~r~r~^1~-rTT-pr-r~T“-pi-TTTym~r'j n 'l Tj n n ~j n n -|"i- | n , r r-rrp 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


792593 .D 


Thu Nov 03 14:23:47 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_050376 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 11\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a .L 

Minimum Quality: 80 


C: \Database\PMW_TOX2.L 


PKit RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 

3,29 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

93 


1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

0 00058-08 - 2 

91 


1H™Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z-~> 


42 


-pm-pn 
10 20 


Average of 3.266 to 3.335 min.: 792593.b\data,ms (-) 


55 


30 40 


50 


67 




109 


82 


94 


70 80 


‘TTfVi 

90 


124 


136 


104 


150 t 165 17 9 jJ 


rVpFHVrp rr-rpi 1‘rr-p'l‘rlrp i JL r-jh' rri-yVrtT-p rr^pi ri p rri rj i 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 


Abundance #53168:1 H-Purine'2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 



792593.D Thu Nov 03 14:23:48 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_050377 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : J:\06_17__ll\792593.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 93 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 


18 Jun 2011 14:33 



Search Libraries: 


PK# 


RT 


3.48 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2-L 


Library/ID 


C:\Database\PMW_T0X2.L 
Phenanthrene 
Anthracene 
Sethoxydim 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


000085-01-8 27 
000120-12-7 27 
074051-80-2 9 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 3.431 to 3.727 min.; 792593.D\data,ms {-) 
1?8 


150 


105 


„ 50 
40 iu 


65 


77 


90 


121 


132 


UVrnTTTY 

m/z~> ■ 40 60 

Abundance 


80 


80 


r^T^T-r 

100 




T" 


162 


207 

189 [ 21 9 234 


60 


40 


20 


120 140 180 

#2563: Phenanthrene 

178 


^0 


~T 

220 

P738 


i T f i r ! v 


277 292 


240 260 280 


63 


76 89 


152 

Jt 


“1—r~ i i - i ; i r ' i *‘ f | t i I‘- | i-y n rr j iT~n p i i "1 "> | > i~ ) 'T "f r i i ijri rr y ♦ T" v-r pn iTp rr T|~n-r r 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


792593.D Thu Nov 03 14:23:48 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_050378 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17_li\792593 .D 
ASD 

18 Jun 2011 14:33 


DCS 
93 

WDRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 


3.81 


C:\Database\PMWJTOX2.L 
Mefenorex -HC1 

Mefenorex-M (HO-methoxy-) -HC1 
Phencyclidine prec. {piperidine) 


000000-00-0 
000000-00-0 
@ 000110-89-4 


33 

7 

4 


Abundance 

80 

60 


Average of 3.791 to 3.960 min.: 792593. D\data. ms {-) 
8'4 


40 

20 


73 


60 


40 49 


rr-f j r-rrVy j T-rT4'j"T^ ' t j -r -rrVprr'-T i pr r fr p -rT J i^p-^^ji~TH^r|T‘TTTp^TTTjT-TTi*pr^-rTprr^^ 

mlz~> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


97 1 V 7 1 1 5 1 ? 7 ^39 152 163 173 

' J— -- 1 -rfrnVt-j+n-rfTV 


189 


206 221 233 


Abundance 

80 

60 


814 


#1082: Mefenorex -HC! 


P720 


56 


40 


20 


m/z-> 


40 


-~ r r n 

50 


65 


T-prrr 

60 


70 


rn-pr 

80 


i 


i2 103 


"Hi 

90 


117 


t f rTTT i rrrT j nrrrr mnymr} nrrp mr) rn-TTprTTTyTTTT-prt i i pn n pn r ? pn 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


792593.D Thu NOV 03 14:23:49 2011 
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Folk_OIG_PRR_050379 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 11\792593.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 



Sample Name 




Submitted by 

DCS 



Vial Number 

93 



AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASli 

■ Qual 


5 4.04 C:\Da taba se\PMW_TOX2.L 

Bifonazole 060628-96-8 9 

DNOC 00 0S34- 52 -1 1 



243 


80 

60 


40 


20 


165 


114 


141 152 


202 215 


228 


m/z~> 


T r 

40 


"ST 


80 


ToO^Tac”^ 140 160 ^80 200 220 240 260 280 


292 


300 


310 


792593.D 


Thu Nov 03 14:23:50 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_050380 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

J:\06 17 ll\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


6 4.75 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Benzoctamine-M (nor-} AC 
Pirprofen-M (pyrro1e) 
Heptabarbital 2ME 


000000 - 00-0 10 
000000-00-0 9 

000000 - 00-0 8 



m/z~> 40 50.60 70 80 90 100110120130140150160170180190 200 210220 230 240250 260 270 280 


792593.D Thu Nov 03 14:23:51 2011 


Page 7 


Folk_OIG_PRR_050381 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_ll\792593,D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 93 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 


18 Jun 2011 14:33 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTG5a,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


7 5.35 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Naptalam -H20 


@ 005333-99-3 10 



m/z*-> 


40 50 60 70 80 90 100110 120 130140 160 160 170 180 190 200210220230240250260270280 


792593.D 


Thu Nov 03 14:23:51 2011 


Page 8 


Folk_OIG_PRR_050382 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


J:\06_17_ll\792593,D 

ASD 

18 JUH 2011 14:33 


DCS 
93 

WDRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


8 5.43 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Phenanthrene 
DMA AC 
Anthracene 


000085-01-8 32 
000000-00-0 9 
000120-12-7 5 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


41 


50 


Average of 5.401 io 5.612 nm; 792593.D\daia.m$ (-) 

ife 


150 


65 


77 


95 


105 


ye 


121 


132 


159169 


228 


187 199208217 


249 


273 


283 


m/z--> 


i n jY rrT|+nn } T < i Yj r t n i -pT-rryr nTf t h VprT¥p-hr|rTTrp t r f'j T t rryTrrrrp-rrr]~rrTT~pTr ) fr i i 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130140150 160 170 180 190200210 220 230240 250 260270 280 


Abundance 

80 

60 

40 


#2563: Phenanihrene P738 

1|8 


20 


63 


76 89 


152 




T~TyTTTTyl^rrr|lTTT^~T~tTiyTTTTyTTT rjTTT I jTTTTj l TTT-fT i ITpTT f i JTTTrp T I !■ f H HT | I T I TYTTTTyrTTTJTTTTyrrrT yTTTTyTTTT|TTTT~p rTTrjTTTT-f'Tlrr 

40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140 150 160 170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


792593.D Thu Nov 03 14:23:52 2011 
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Folk_OIG_PRR_050383 





Area Percent / Library 

Search Report 

Information from Data File: 


File Name 

J:\Q6 17 11\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 
Submitted by 



Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

9 6.90 C:\Database\PMW TOX2.L 



Anthracene 

000120-12-7 33 


Phenanthrene 

000085-01-8 9 


Cycloxydim 

101205-02-1 1 


Average of 6.851 to 7.069 min.: 792593, D\ciata.ms {- 


1 


8 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

QV-j^V^S ^ j ' ' t u TV T i - r “ i ''p 'KiTj-r l^'rj i‘"i ri ll ]-i rVr| r'i-nj v'-r^'ry^r-r^r-r-p 

m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 _ 200 220. 240 260 _280.300 



its 


Abundance #2562: Anthracene P737 

80 

60 

40 

20 

0 i-prrrr ]-Vi i *t ~ j t T-r r|- i T ~ r~T |Tt t <— p r - r " !—* f < r V'> ") n i i p i r i r~] r t r ~ i i r~i t \ T ~ r-r ; r i tt t it 

m /z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


63 


76 89 


152 

A~ 


792593.D Thu Nov 03 14:23:53 2011 
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Folk_OIG_PRR_050384 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_ll\792593.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Jun2011 14:33 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 93 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Databace\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


10 7 * 33 C:\Database\PMWJTOX2,L 

Terfenadine-M -H20 AC 000000-00-0 2 



Abundance #2217: Terfenadine-M -H20 AC PI 439 

! 2 V 



792593.D Thu Nov 03 14:23:54 2011 Page 11 


Folk_OIG_PRR_050385 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\Q6_17_ll\792593,D 
ASD 

18 Jun 2011 14:33 


DCS 
93 

WDRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 792593,D\dafa.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2,515 

4597508 

26.38 

49.13 

3.288 

235317 

1.35 

2.51 

3,478 

9358121 

53.70 

100.00 

3 . 812 

230253 

1.32 

2,46 

4.045 

176440 

1.01 

1.89 

4,749 

768356 

4,41 

8.21 

5.353 

123593 

0,71 

1.32 

5.432 

1397362 

8,02 

14.93 

6.899 

212759 

1.22 

2.27 

7.328 

326332 

1.87 

3.49 


792593.D 


Thu Nov 03 14:24:34 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050386 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_il\792593.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 18 Jun 2Q11 14:33 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 93 

AcquisitionMeth: WDRZJGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMWJT0X2.L 

PK# RT Library/ID 


1 2.51 C:\Database\NIST05a,L 


Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

97 

Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

95 

Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

94 


Ave/age of 2.467 to 2.933 min.; 792593.D\da!a.ms (-) 
liO 


60 




792593.D Thu Nov 03 14:24:34 2011 Page 2 


Abundance 

80 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


Folk_OIG_PRR_050387 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17_ll\792593,D 
ASD 

18 Jun 2011 14:33 


DCS 
93 

WDRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.29 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

93 


1H-Purine- 2 ,6~dione, 

3,7-dihydro-1 r 

000058-08-2 

91 


1H-Purine- 2, 6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


m iz-> 


10 


Average of 3.266 to 3.335 min.: 792593.D\data.m$ (-) 


56 


42 


67 


20 30 40 50 


T T r 

60 




70 80 


109 


82 


94 


-rfr 

90 


100 


124 


136 


150 


' l 1 


r T T 


tjl 


165 

-tVtW 


104 


179 


110 120 130 140 150 160 


-nprr- 

170 


~n rnn p 

180 190 200 


207 



792593.D 


Thu Nov 03 14:24:35 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_050388 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 11\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 

■riHliBi 


Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 3.48 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Phenanthrene 
Anthracene 
Sethoxydim 


000085-01-8 27 
000120 -12 - 7 27 
074051-80-2 9 


Abundance 

80 

60 
40 
20 

0 

m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 
40 

20 


Average of 3.431 to 3727 min,: 792593.D\data.ms (-) 
It8 


150 


105 


50 S. 5 ,, 

j® ,ik_ jJi t .Jli 


77 


90 


( 

60 


80 


121 


132 


100 


T 


162 


207 


189 


219 234 


120 140 160 _ 1J0 

#2563: Phenanthrene 

1t8 


_200_ 220 
P738 


240^ 


~260 


277 292 


“T 

280 


63 


76 89 


UY jm i p“r 

mfe~> 40 60 


' r T nr 

80 


i r_r_ " 

100 


120 


> ,_T "» T~ r 
140 


152 
Jll 


~i | n^r 

160 180 


" i i i j- r! i -1 j t i t i j —c i -i i ~y~T—r~ 

200 220 240 260 


" f — [ r i i —r 

280 


792593.D Thu Nov 03 14:24:36 2011 
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Folk_OIG_PRR_050389 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 ll\792593,D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS .M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLr.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3.81 C:\Database\PMW_T0X2.L 
Mefenorex -HC1 

Mefenorex-M (HQ-methoxy-) -HC1 
Phencyclidine prec, (piperidine) 


000000-00-0 33 
000000-00-0 7 
000110-89-4 4 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


60 


40 49 


Average of 3791 to 3,960 min,: 792593,D\data.ms (-) 


84 


73 


97 1( ? 7 115 7 7 139 152 163 173 


189 


206 221 233 


t * r| i-rrVfrT Vrj i * <‘ i p - i rTj i X > r r r pVrrp - 'r T i ) TT~rt ^ iY t i-jt i rty r r * r ) t n 4 p r M n 

mfc~-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


56 


ro/2~> 


TT'lT TT p 


65 

! 






,u 


#1082:-Mefenorex-HCI 


P720 


I i .2 ^ \} 7 

i < S* b rn p'i h " t ~ i i rVt — r ; ri i rrr nm 


* ] =' b rn p'i < t -| i T r p j- T i rt j rrt 1 i } " i i i T j n t i p i n | m i p > rr j n i r p n i f r v i-r | i r r rp < 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


792593.D Thu Nov 03 14:24:36 2011 
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Folk_OIG_PRR_050390 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \06JL7_ll\792593 ,D 
ASD 

18 Jun 2011 14:33 

93 

WDRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.04 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Bifonazole 060628-96-8 9 

DNOC 000534-52-1 1 


Abundance Average of 4.024 to 4.246 min.: 792593D\data.ms (-) 



243 


80 


60 

40 


m/z--> 


20 


114 


40 


" r 'pr 

60 


141 152 

r- i T~ ■ 


165 

l 


202 215 


228 


80 100 120 


-ry 

140 


160 


J "nr r ~ 

180 


r j n r . H i 

200 220 240 


292 3 1° 

•T~y~ i T-r i j~~i r i t~ | t > 

260 280 300 


792593.D Thu Nov 03 14:24:37 2011 Page 6 


Folk_OIG_PRR_050391 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 ll\792593.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 



Sample Name 




Submitted by 

DCS 



Vial Number 

93 



AcquisitionMeth 

WDRUGS,M 



Integrator 

■RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6 4.75 C:\Database\PMW__T0X2.L 

Benzoctamine-M (nor-} AC 
Pirprofen-M (pyrrole) 
Heptabarbital 2ME 


000000 - 00-0 10 
000000-00-0 9 

000000 - 00-0 8 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 4717 to 4.987 min.: 792593.D\data.ms (-) 


249 


132 


178 


105 


77 


43 


62 


65 

h 


92 




40 50 60 70 80 90 100 11Q 120130^0 150 160 V70J80 190*200210270 280 


165 


m 


204 


21/ 232 


281 


m fz~> 
Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1243. Benzocfamine-M (nor-) AC 


PI 347 


249 




•p~ > i rp -i-rry i 


f T Tn i rn i yr i t f p i it] i i i rp r r r j j 


t r rr r m t r r r 


178 191 

■trrnff 


207 


218 


232 


4 r i rrr i rrrrrN 11 rrrr 


277 


266 

rr i h } i r rTTn 


40 50 60 .70 80 90 100 110 120 130 140 150 160170 180190200 210 220 230 240 250260 270 280 


792593.D Thu Nov 03 14:24:38 2011 Page 7 


Folk_OIG_PRR_050392 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 11\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI ,h 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qua! 


7 5.35 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Naptalam -H20 ® 005333-99-3 10 



m lz-> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200210220230240250260270280 


792593.D Thu Nov 03 14:24:38 2011 Page 8 


Folk_OIG_PRR_050393 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 17 ll\792593.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

18 Jun 2011 14:33 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

93 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5,43 C:\Database\PMWJF0X2.L 
Phenanthrene 
DMA AC 
Anthracene 


000085-01-8 32 
000000-00-0 9 
000120-12-7 5 


Abundance 

A 

m' 


601 


i 

40 

i 

20 

i- 

i 

77 95 

0 

rrrti i r}‘i '< rn•?M^Vrrr44VrTM ] )-t-Jj-TT 


its 


150 


105 

[ 


132 


m/z~> 
Abundance 

80 

60 

40 


121 | l 159 169 || 187 199208217 | 249 L 283 

rrrrj Vn i p ’l i r p ' i t h 7 t rrj i rr i j m ‘rj n !■ rp - r rr 11 rn f i t i ) ) t t t l‘ p <) rpt n t [ rm p n r g n' n j 

40 50 60 70 80 90 100110120 130140 150160 170 180 190 200210 220 230 240 250 260 270 280 


228 


273 


#2563: Phenanthrene 


P738 


20 



m!z-> 


40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190200210220230 240250260270280 


792593.D Thu Nov 03 14:24:39 2011 
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Folk_OIG_PRR_050394 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 11\792593,D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 14 : 33 



Sample Name 




Submitted by 

DCS “ 



Vial Number 

93 



Ac quisitionMeth 

WDRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLl,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS#i 

Qual 


9 

6.90 

C:\Database\PMW_T0X2.L 





Anthracene 

000120-12-7 

33 



Phenanthrene 

000085-01- 8 

9 



Cycloxydim 

101205-02-1 

1 



its 


80 


60 

40 


m fz-> 


20 


0‘r-rr 

40 


63 

60 


76 89 



152 ! 

TT^rn"! T ji--, r t rT#pnr ( -? f-r-i-r i r « m | r~r—I r~j rn i pi ] i f~t 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


792593.D 


Thu Nov 03 14:24:40 2011 


Page 10 


FolkJDIG_PRR_050395 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 17 11\792593.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jutl 2011 14 ; 33 



Sample Name 




Submitted by 

DCS 



Vial Number 

93 



AcquisitionMeth 

WDRUGS ,M 



Integrator 

RTS 



Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST05a .L 

Minimum Quality: 

80 


C : \Database\PMW_TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


10 7.33 C:\Database\PMW_TOX2 > L 

Terfenadine-M -H20 AC 000000-00-0 2 


Abundance 


80 


Average of 7.259 to 7.460 min,: 792593.DVdata,ms (-) 


201 


60 


40 


20 


0 


130 


188 


55 65 7 

44 mi i 89 




m/z~> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


103 

jJljL 


120 


144 


!i|ik 


246 


60 


80 


159 174 


202 2 ] 6 


232 


T 


261 


274 

^ J_ 


100 120 140 _ 160 „ 180 _ 200 220 240 

#2217: Terfenadine-M -H20AC PI 439 


260 280 


201 


72 


(J ‘rp m t f t- 

m/z~> 40 60 


129 


165 


191 204 217 231 


276 


248 


T~p r~T t-t yr t t- | ~t t*-t r-p t t t ~T— r j n Y" i 7 - Y 1 r i' *) — t r'fflr-j i r r j in i-t j ~r 1 '1 t 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


792593.D 


Thu NOV 03 14:24:41 2011 


Page 11 


Folk_OIG_PRR_050396 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMefch 
Integrator 


J:\06_17_ll\792594.D 

ASD 

18 Jun 2011 14:46 

BLANK 


WDRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 792594,D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


792594.D Thu Nov 03 14:24:45 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050397 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_ll\7925-95.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 18 Jun 2011 14:59 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 



Ret* Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


792595.D Thu Nov 03 14:24:50 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050398 





Area Percent / Library Search Repor 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_17_11\792596.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : IB Jun 2011 15:12 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
integrator : RTE 


Abundance TIC: 792596.D\data,ms 

0000 


2000 


1000 


0 

Tifne-*> 2 ± Q0_ 2J>0_3.00 ,_3.50 4.00 4,50_ 5.00 _5,50 6.00_ 6.50 7M_ 7-50._8.g0 _8.50 .9.00' 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


792596.D Thu Nov 03 14:24:53 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050399 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 17 ll\792597.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

18 Jun 2011 15:25 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

29 

AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 


TIC; 792597.D\data.ms 


a: 

|80 

5.888 


L... . r , | , r - T -. r , i-rrrr i r-r~n~i «-ttt i i~T r~rr- 

t*~i < t i t*i i t i v j i n m~t i i > i i i t <"T i rr i'T'i ' 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.5G 6X30 S.50__7,Q0 7.50 8.00 _8.50_9,00 9.50 


Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 



5.888 

6.380 


257615 

7743967 

3.22 

96.78 

3,33 
100.00 




792597.D Thu Nov 03 14:24:57 2011 Page 1 


FolkJDIG_PRR_050400 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J: \06__17_ll\7 92 597 .D 
ASD 

18 Jun 2011 15:25 

HEROIN STD 

29 

WDRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

5.89 

C:\Database\NIST05a.L 

6 -Monoace tylmorphine 

6-Monoacetylmorphine 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73 -8 
002784-73-8 
002784-73 - 8 

99 

99 

90 

Abundance 

j 

43 

Average of5,861 to 6.015 min.: 

792597 D\datamris (-) “ 

268 

327 


SO 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

nVz~> 


146 


81 


59 


70 


94 


115 






215 

162 

, 174 2 ^ 4 

| j | 193 || | 226 

i,l.i 1.11., A 


238 252 

iu 


284 


i ! i - i ~ i '| T fT < [T i 1 r * r j Ti -'tn ^ Wi - i j T -f--r-r | n- L f r' | rf-rr| r r ri p i i - t j ' 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


-! j tt-ttjt 

300 320 


#140703: 6-Monoacetyfmorphine 


268 


43 


215 


59 70 


81 


146 


94 


Ji, ■iillipl.i iyi! V'l- hUt/lll', „ UltJi.ti.jlJi 


28 


162 


174 

U-MH 5 .,, 


204 


226 

A 


238 252 


327 


284 


7* yn^ - i r r |" i ^Y J r~ |''pi' i' r L T J j 1 T ~r 1 ~r i L T J -[ r i • j -T~p- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


299 

TT-prr^rjVT 

300 320 


792597,D Thu Nov 03 14:24:58 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_050401 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

J:\06 17 11\792597.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

18 Jun 2011 15:25 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

29 



AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Dafeabase\SLX.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

f Qual 


2 6.38 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.322 to 6.608 min/, 792597. D\data. ms (-’ 


268 


204 


59 


81 


,U 


94 115 


162 


28 


181 






310 


284 
i 29.6 


r-^r 'j'V'y f-i- V T - ^ rVI | c t-T " i ''/• | iT , r ! i 3 1 'V p r r V'/p - T ' ! " i "{ i, r t "/Y j '' ' rV T i ]'T - T -~ r T J j YV 1 1V j r^i i 

m/z--> 40 60 80 100 120 140 160.. 180 200 220 240_260 280_300_320_.340_.360 


369 


341 355 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 


94 ’l 5 M 6 162 


Mpn 




28 


ill 


I |, I 197 


228 253 


310 


284 


298 


369 


Hi, 341 


]- - n Vi p/ rp I I " i "T j i f ri ~ ]-- r i -n 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340.360 


792597.D Thu Nov 03 14:24:58 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_050402 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_17_ll\792598.D 

ASD 

18 Jun 2011 15:38 

BLANK 


WDRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC: 792598, D\data, ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


792598.D Thu Nov 03 14:25:03 2011 Page 1 

i 


Folk OIG PRR 050403 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 

File Name 

J:\06 24 ll\793588.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

25 Jun 2011 4:14 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMefch 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 


1500 


1000 


500 




TIC: 793588 0\data.ms 



- t i i r t i rr 


- j ■ I- ”, i f- j i i r - r | i i i i j y~rn rr j i rrv ; i i~ pr ~ t r r f i r ~ r ~T~ p t t »“ T } j ri i i"ri t r j i r 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4,50 5.00 5,50 6.00 6.50 7,00 7,50 8.00 8.50 9,00 9,50_ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


793588,D Thu Nov 03 14:26:25 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050404 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J; \ 06__24__ll\793589 ,D 
ASD 

25 Jun 2011 4:26 

PROCAINE STD 

89 

DRUGS,M 
RTE 




4.003 


TIC; 793589.D\data.ms 


800000 

600000 

400000 

200000 

0 ~ -t rf-nr - l i ; •" i ; : i ."r '■ V ~i i qn . ' T i ] i >i i i v ; i i t i prr ill ity prr > i ~ p" i TT -p" T T-T j i 1-1- 7 p-TTT 

Time--> .2.00 2.50 3.00. 3.50 4.00_4.50 J100 5.50 GLG0 J>.60_7,00 7.50. 8,00 8.50__ 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


4.003 

909333 

100.00 

100,00 



793589.D Thu Nov 03 14:26:29 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050405 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 24 ll\793589.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

25 Jun 2011 4:26 

Sample Name 

PROCAINE STD 

Submitted by 


Vial Number 

89 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: SO 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4,00 C:\Database\NIST05a.L 

Benzoic acid, 4-amino-, 2 -(diethyla 000059-46-1 90 
Benzamide, 4-amino-N- [2 -(diethylami 000051-06-9 83 
Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethyla 000059-46-1 80 


Abundance 

80 

60 


Average of 3,971 to 4467 min.: 793589.D\data.ms (-) 


40 

20 : 

Ot-r-pr 
m fz-~> _ 20 


42 


a 


65 


,1.76 


T 

80 


99 


120 


109 


T 1_ 

100 120 


40 


60 


137 MS 184 191 207 221 235 

r~t~j i— i i i- p t t - r i j -n- rri i " i~i i r" r t | -i 

140 .160 _ 180 200 220 240 


281 

-? i j f —t n f r 

260 280 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


18 


20 


-T-pr 

40 


#82281: Benzoic acid, 4-amino^ 2-(diethylamino)ethyl ester 
86 


30 42 58 71 


60 


" T T’ 

80 


99 


120 


110 


137 


164 


100 120 


"I * 
140 


160 180 


200 


207 221 237 


T T 1“T > | “1" 

220 240 260 280 


793589,D Thu Nov 03 14:26:29 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_050406 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J: \06__2 4__ll\793590 .D 
ASD 

25 Jun 2011 4:38 

BLANK 

2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC; 79359GG\daia.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NG INTEGRATED PEAKS*** 


793590.D Thu Nov 03 14:26:33 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050407 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\06_24_11\793597.D 

ASD 

25 Jun 2011 6:06 

BLANK 
DCS 
2 

WDRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 793597.D\dala.m$ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


793597.D 


Thu Nov 03 14:26:45 2011 


Page i 


Folk_OIG_PRR_050408 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06__24_ll\793598.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 98 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 


25 Jun 2011 6:19 


Abundance TSG: 793598,D\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.943 

785635 

11.14 

33.86 

2.372 

140760 

2.00 

6,07 

2,478 

794620 

11.27 

34.25 

3.283 

126800 

1.80 

5.47 

3,457 

1780302 

25,24 

76.74 

3.812 

219470 

3 . 11 

9,46 

4 , 008 

2320016 

32,90 

100.00 

4.400 

247097 

3,50 

10,65 

4,744 

293944 

4.17 

12.67 

5.422 

344041 

4.88 

14,83 


793598.D Thu Nov 03 14:26:49 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050409 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_24_11\793598.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 25 Jun 2011 6;19 

Sample Name : HHHHH 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 98 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 

Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Da t abas e\PMWJTOX 2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 1.94 C:\Database\PMWJTOX2.L 

Phenylethanol AC 000103-45-7 4 




793598.D Thu Nov 03 14:26:50 2011 . Page 2 


Folk_OIG_PRR 050410 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 

J:\06 24 11\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 


Sample Name 
Submitted by 



uud 


Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX 2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.37 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Acetaldehyde 
Air 

PCDI precursor (dimethylamine) 


000075-07-0 2 
000000 - 00-0 2 
000124-40-3 2 



m/z-o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 


793598.D 


Thu NOV 03 14:26:50 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_05041 1 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 24 11\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 


Sample Name 

HkH 


Submitted by 

DCS 


Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries.- C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C: \ Databa se \ PMWT0X2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 2,48 C:\Database\NISTOSa.L 


Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

97 

Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

96 

Benzoic 

acid, 

4-amino-, 

ethyl 

ester 

000094-09-7 

96 


Abundance 

ao 

60 

40 

20 


0 l 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.441 to 2,621 min.: 793598,D\data.ms (-} 

140 


40 46 & 


65 


A 


92 

\ 


99 ^ 


165 


137 


126 


t-7 i |'f l ) \ p'r i i j r i' t i p-r-r-r^ < r - r 7 J y fi t ] i 7 i i Vr | i rii ) xi i r j nn ; r ri rp rri ] 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 


#33064: Benzoic acid, 4-amino- t ethyl ester 

1$0 


165 


65 


92 


137 


m/z~> 


97 39 

27 I 46 52 

i—Hi 1 ]— r- - r" r ty l 

30 40. 50 


73 81 


108 


150 


60 


“H 1 r r -r I '” 

70 80 


~r f t n i r f i rri~~j r~f t n j » rrt j n i rpr i r r j rm p 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 


793598.D Thu Nov 03 14:26:51 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_05041 2 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 24 ll\793598.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 



Sample Name 




Submitted by 

DCS 



Vial Number 

98 



AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 


3.28 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 3 
lH-Purine-2,6-dione, 3 
1H-Purine-2,6-dione, 3 


7-dihydro-1, 000058-08-2 

90 

7-dihydro-lj 

000058-08-2 

76 

7-dihydro-1, 

000058-08-2 

76 


Abundance 

SOi 

60 

40 

20 


Average of 3,261 to 3.314 min,; 793598.D\data.ms (-) 


1$4 


109 


56 


67 


42 


^4U 


82 


94 


122 


136 


150 165 178 


Iyri . I I I T T- r -j h r rx Tr ! i [ti ti ; n 1 - r p-rr-rp‘i-rrp W l yi i t rp i i * f -r r t- r j i i r tyr-rr-rp 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#53170: 1H-Purine-2>6-dione, 3,7-dihydro-l ,3,7-trimethyl- 


194 


109 


55 


15 28 


Oyr^" 




42 

4iL 


67 


82 


inf 


94 

-r-ryr+tVf-rn 


122 149 1 f 179 

-^I T T- r - p nH | i i ■ i ‘[ i m-p rH~j 


m tz~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160.170 180 190 200 


793598.D Thu Nov 03 14:26:52 2011 Page 5 


Folk_OIG_PRR_050413 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 24 ll\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

WDROGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3.46 C:\Database\PMWJT0X2.L 
Phenanthrene 
Anthracene 
Sethoxydim 


000085-01-8 27 
000120-12-7 27 
074051-80-2 9 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 3,420 to 3.537 min/, 793598.D\data.ms (-) 


150 

( 


1t8 


105 


51 65 

43 Hi 58 ull 


77 


't ,. .9,6 , 


132 

120 !.. 143 


162 


207 


189 


hr | i Vi i t ) IT-fr ] -T -fH ± r , |-T~r , ri‘ |M * r T - r j j I if >T i i~ p~ i tTj f f'T'T j " r i i- p t-T~TT^'T~T-T~j-i~ri''T l j i t i rpm -Tyf 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 .180 190 200_ 210 


i 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#2563: Phenanthrene 


P738 


ita 


Okr 


63 


76 


89 


152 


m/z-> 


i j n-rrp 1 , i "r T ”i" i * i i j—i 


r | i i r i | n i i p 


v i \ r i i i ' v i t r i i 


rp 


-rvi it i i t- tt 


r i i ri i i ' T 'i i ri i rrn 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190.200 210 


793598.D Thu Nov 03 14:26:52 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_050414 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 24 ll\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

98 


AequisifcionMeth 

WDRUG8.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a .h 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


6 3,81 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Mefenorex -HC1 
Perhexiline 

Perhexiline-M (di-HO-) -H20 


000000-00-0 25 
006621-47-2 23 
000000 - 00-0 9 



ek 


80 

60 


56 

1 


40 

20 


m iz-> 


r-qrr- 

40 


91 


i 

i J 

65 

1 77 

i l i 

i.i 

103 

117 

-r-pr-n 

50 

‘ v T T -^ rT T rT ' ' i” ‘ 

60 70 80, 

11 f i 1 T 1 [ 1! T 

90.tog 

J p--rQi j ! v’f i j t ! i ry 4 ? t - t j m t 5 i i itj » rT~r~pT~r rq 1 1 ri"pn 

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


793598.D 


Thu Nov 03 14:26:53 2011 


Page 7 


Folk_OIG_PRR_050415 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\06 24 11\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 


Sample Name 



Submitted by 

DCS 


Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


7 4.01 C:\Database\NIST05a.L 

Benzamide, 4-amino-N- [2- (diethylami 000051-06-9 91 
Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethyla 000059-46-1 90 
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylami 000051-06-9 64 


Abundance 

8G< 

60 


Average of 3.966 to 4.199 min.: 793598.D\data.ms {-) 

8j6 



Abundance 

80 

60 


#81714: Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethyiamino)elhyij- 

8j6 


oo 

1° 58 

? Il* 

to 

9 

120 

| 133 235 

11 

p rrrprrrjTm 

r, i m j i i nym 

rTJTTTT|TjTTjTTTTj 

pmnpn ’ 1 p 1 M t" " T " T 1 ' M' " 1 f F M 1 M 1 " M T 11 r ri '!' 11 ! ^'! n 


m/z-> 30 40 60 60 70 80 90 100110120130_140 160160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280_ 


793598.D Thu Nov 03 14:26:54 2011 


Page 8 


Folk_OIG_PRR_050416 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\06_24_ll\793598.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 98 

AcquisitionMeth: WDRUGS.M 
Integrator : RTE 


25 Jun 2011 6:19 



Search Libraries: 


C:\Database\SLl.L 
C:\Database\NIST05a,L 
C;\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

8 

4.40 

C:\Database\NIST05a.L 





Octadecanoic acid 

000057-11-4 

99 



Octadecanoic acid 

000057-11-4 

95 



Octadecanoic acid 

000057-11-4 

95 


Abundance 


Average of 4.347 to 4,490 min.: 793598.b\data,ms (-) 



80 

60 

40 

20 


4b 


29 


15 


57 


7,3 


129 


83 




97 


115 


m !z-> 


20 40 60 


80 




185 


284 


241 


143 171 
157 | 


T 213 227 


265, 


i' l‘ T i f r i 1 r-t -y 


nr 


100 120 140 160 180 200 220 240 


^265 
260 


280 


793598.D Thu Nov 03 14:26:55 2011 Page 9 


Folk_OIG_PRR_050417 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 

J:\06 24 11\793598.D 


Operator 

ASD 


Date Acquired 
Sample Name 

2^Jun2011 6 :19 


Submitted by 

DCS 


Vial Number 

98 


AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2. h 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

. CAS# Qual 


9 4,74 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Benzoctamine-M (nor-) AC 

Phenanthrene 

Anthracene 


000000 - 00-0 12 
000085-01-8 9 

000120-12-7 9 


Abundance 

I 

8o] 


Average of 4.695 to 4.850 min.: 793598. DUJafa.ms (-) 

178 


2^9 



105 


150 


m/z~> 


r 



Abundance 

80 

60 

40 

20 


m fz-> 


0 V|-rr 

40 


#1243: Benzoctamine-M (nor-) AC PI347 


178 191 


rr,.. rq-n rry. i iTp-myri.«-pnrn pm i j r 


207 


| Tl P I } 1 t~1 1 } 


218 


249 


232 

Tl S I I'Itt 


277 


266 

rri^TT 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 


793598, D Thu Nov 03 14:26:56 2011 Page 10 


Folk_OIG_PRR_050418 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 24 11\793598.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

25 Jun 2011 6:19 



Sample Name 

■■■■■■ 



Submitted by 

DCS 



Vial Number 

98 



AcquisitionMeth 

WDRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries : C: \Database\SLI. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


10 5.42 C:\Database\PMWJTOX2.L 

Phenanthrene 
Anthracene 
DMA AC 


000085-01-8 38 
000120-12-7 17 
000000 - 00-0 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 5.390 to 5.607 min.; 793598.D\data,m$ {-} 





V 

'8 





n 

1 

: 

50 





105 





50 

n ~7 95 

65 i 1 | 

i ^ 132 



228 

273 


i t t It 

120 j 

4t|j i'm |‘i n i | i'i rrprrrh 

^165 

l )|iir 193 207 ^ 

rrrrrip^n 

257 1, 282 

j- 1 1 1 i j irfl | 1 1 1 1 [ l'i H j t i 1 ' 


m/z-~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120130140150160170180190 200210 220230 240250 260 270280 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#2563: Phenanthrene 


P738 


63 


76 89 




rrj i I'L | r-rT^-rnrr 


152 


rjr 




ol 1 1 k vr 

40 50 60 70 80 90 100110 120130 140 150 160170180190 200 210 220 230 240 250 260270 280 


r T r 


ryr 


ryr 


793598,D Thu Nov 03 14:26:56 2011 Page 11 


FolkJDIGJPRRJ)50419 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J:\06_24_11\793599.D 

ASD 

25 Jun 2011 6:31 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC; 793599.0\data,ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


793599.D Thu Nov 03 14:27:00 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 050420 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 


J:\06_24_11\792775,D 
ASD 

25 Jun 2011 7:58 

BLANK 


Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


2 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance TSC: 792775.D\daia.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


792775,D Thu Nov 03 14:27:12 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 050421 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
integrator : 


Data File; 

J:\06__24__ll\792776 ,D 
ASD 

25 Jun 2011 8:11 

PROCAINE STD 

89 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TSC: 792776,D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,003 

986264 

100,00 

100.00 


792776.D Thu Nov 03 14:27:15 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 050422 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\06 24 ll\792776.D 



Operator 

ASD 



Date Acquired 

25 Jun 2011 8:11 



Sample Name 

PROCAINE STD 



Submitted by 




Vial Number 

89 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

Qual 


1 4.00 C;\Database\NISTQ5a.L 

Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethyla 000059-46-1 90 
Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethyla 000059-46-1 80 
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylami 000051-06-9 64 


Abundance 

80 

60 


Average of 3.955 to 4.220 min.: 792776.D\data.ms (-} 
8fe 


40 

20 


42 


65 


52 [ 


m/z-> 


20 


“nr 

40 


4—T“ J—' 




99 


120 


109 


60 


137147 191 207 221 234 


281 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


20 


40 


#82281: Benzoic acid, 4-amino- 

8fe 


, Q 30 42 68 71 

18 , ,.i f, . 11 ,1. 1, 


60 


nr 

80 


99 


120 


110 


137 


2-(dielhylamino)elhyl ester 


164 


207 221 237 


100 120 140 


'i ~ 

160 


180 200 220 240 260 280 


792776.D 


Thu NOV 03 14:27:16 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_050423 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\06 24 11\792777.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

25 Jun 2011 8:23 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC; 792777 D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


792777,D 


Thu Nov 03 14:27:19 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_050424 






